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विद्युत मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 8 जून , 2005 
का . आ . 796 ( अ). - विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है ) 10 जून, 2003 से 
प्रवृत्त हुआ है । 


और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा ( 73) पारेषण लाइनों को स्थापित करने या 
प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को परिभाषित करती 


और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (72) यह उपबंध करती है कि पारेषण लाइन से 
अभिप्रेत है ऐसी उच्च दाब केबल और शिरोपरि लाइन ( जो किसी अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली 
का आवश्यक भाग नहीं है) जो एक उत्पादन केंद्र से दूसरे उत्पादन को या उपकेंद्र को विद्युत का 
पारेषण करती है , ऐसी किन्हीं स्टैप- अप और स्टैप- डाउन ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों और अन्य संकर्मों 
सहित जो ऐसी केबलों या शिरोपरि लाइनों के नियंत्रण के लिए आवश्यक है और प्रयोग किए जाते 
हैं तथा ऐसे भवनों या उनके भाग सहित , जो ऐसे ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों और अन्य संकर्मों के 
आवास के लिए अपेक्षित हैं ; 


और उसी परिसरों में अवस्थित उपकेंद्रों के प्रचालन कर्मचारिवंद की आवास कॉलोनियों को 
विद्युत का प्रदाय करना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के पारेषण की गतिविधियों का एक 
समाकलित भाग है; 


और ऐसे परिसरों, जहां ऐसे उपकेंद्र अवस्थित हैं , में प्रचालन कर्मचारिखंद के लिए आवास 
की व्यवस्था करना ऐसे उपकेंद्र के समाधानप्रद प्रचालन के हित में आत्यंतिक रूप से आवश्यक है; 


और उपकेंद्रों के प्रचालन कर्मचारिद के आवास यूनिटों को ऊर्जा प्रदाय करने के लिए 
पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञप्ति लेने की अपेक्षा के बारे में कठिनाइयां उद्भूत हुई हैं ; 
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अब, अतः, केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उपकेंद्र के प्रचालन कर्मचारिद्वंद की आवास कॉलोनियों को विद्युत के प्रदाय के संबंध में , 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों , निम्नलिखित आदेश 
करती है, अर्थात : 


1 . 


संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 


( 1 ) 


इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत ( कठिनाइयों को दूर करना ) ( सातवां) आदेश, 2005 है । 


( 2) 


यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 


2. 


उपकेंद्र के आवास कॉलोनियों को विद्युत का प्रदाय 


उपकेंद्र के प्रचालन कर्मचारिवंद की , उस उपकेंद्र के परिसरों में अवस्थित आवास 
कॉलोनियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के प्रदाय को पारेषण विद्युत की गतिविधियों का 
समाकलित भाग समझा जाएगा और ऐसा अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के ऐसे प्रदाय के लिए इस अधिनियम 
के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा | 


[ फा. सं. 25 / 25/ 04 - आर एंड आर ] 

अजय शंकर , अपर सचिव 


MINISTRY OF POWER 

ORDER 

New Delhi, the 8th June, 2005 
S.O . 796 (E). - Whereas the Electricity Act,2003 ( 36 of 2003)( hereinafter referred to as the Act) came into force on 
the 10th June, 2003 ; 


. 


And whereas sub -section (73 ) of section 2 of Act defines a transmission 
licensee as a licensee authorized to establish or operate transmission lines ; 


And whereas sub -section ( 72 ) of section 2 of the Act provides that 
“ transmission lines" means all high pressure cables and overhead lines (not being 
an essential part of the distribution system of a licensee ) transmitting electricity 
from a generating station to another generating station or a sub - station , together 
with any step - up and step - down transformers , switch- gear and other works 
necessary to and used for the control of such cables or overhead lines, and such 
buildings or part thereof as may be required to accommodate such transformers, 
switch - gear and other works ; 


And whereas supply of electricity to the housing colonies of the operating 
staff of sub - stations located in the same premises is an integral part of the activity 
of transmission of electricity by a transmission licensee ; 


And whereas housing the operating staff in the premises, where such sub 
station is located , is absolutely necessary in the interest of satisfactory operation of 
such sub - station ; 
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And whereas difficulties have arisen regarding the requirement of taking 
licence for supplying power to the housing units of the operating staff of the sub 
stations by transmission licensees ; 


Now , therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred 
by section 183 of the Act hereby makes this order in respect of supply of 
electricity to the housing colonies of the operating staff of sub -station , not 
inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely : 


1 . 


Short title and commencement. 


(1 ) This order may be called the Electricity [Removal of Difficulty ] 

( Seventh ) Order , 2005 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official 

Gazette . 


Supply of electricity to housing colony of sub -station .- 


. 


The supply of electricity by a transmission licensee to the housing colonies 
of the operating staff , located in the premises of that sub - station , of sub 
station will be deemed to be an integral part of the activity of transmitting 
electricity and such licensee shall not be required to obtain licence under 
this Act for such supply of electricity . 


( F . No. 25 /25/04-R & R ] 
AJAY SHANKAR , Addl. Secy . 
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